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Imágenes curiosas de la electricida 





* saca que pe y * constitu- 
autobiografía au ca jertas [anses 
les de las fuerzas 


de 
más asombrosas y más útiles 


del mundo: la electricilad. 
Son el resul 


la reproducción de descar- 
gas 2 por la — 
cidad sobre placas fotográ- 
ficas. Estas fo fas 
sen de manifiesto la forma 
el —— y las llama- 
positiva y nega- 
tiva de la energía e bctrica 
de otra faz que nunca 
sido revelada hasta 
ahora. Señalan un progre- 
so inmenso sobre ue 
publicamos hace dos años 
y medio, en nuestro nú- 
mero 33, y ya entonces 
anunciamos el adelanto 
grandísimo que no tarda- 
ría en hacerse en esto de 
—— la energía eléc- 


En las fotografias puede 
obesrrarse que las fases 
negativa y positiva pre- 
sentan imágenes tan dis- 
tintas, que jamás pueden 
confundirse una con otra. La positiva tiene una es- 
tructura ida á la forma «a ciertas clases de 
heleshos finos, que Mr. Burion Kinraido llama fili- 





LA FAR IBGATIVA DI LA ELECTRICIDAD 


mientras que la negativa inva- 
—— — 


nombre de «plumoso». Se han obtenido las — 
grafías por medio de un aparato condensador, sobre 
uná de cuyas superficies se colocaba la placa sensi- 


EN FOKMA DE COMETA 


obtenidas grecias á un 





ble. Esa «su 
electrificarse q Ay 
AE 
del o : 

zone 


que se la 

vamente, y que ” 
toca en centro ella 
con una pequeña esfera de 


cobre unida al terminal 
positivo del aparato; la des- 
carga instantánea de la es- 
fera se precipita en todas 
direcciones sobre la super- 


ficie de la placa y deja en 
ella su imagen. Si, por el 
contrario, la su cie del 


condensador sobre la cual 
se ela placa sensible, 
está electrificada positiva- 
mente y que se pone en 
contacto con ella una esfe- 
ra de cobre unida al polo 
negativo, la energía eléc- 
trica se absorberá, como 
si dijéóramos. de la placa, 
y precipitándose hacia la 
esfera conductora, dejará 
en la superficie de la refe- 
rida placa el rastro de su 
fugitivo paso. 

s fo han sido 
aparato perfeccionado; es- 


tudiando las descargas eléctricas de este aparato en 
la oscuridad, Burtun Kinraide observó que de la 





LA FAZ 


esfora de cobre 
rayos on forma 
violeta pálido. 


POBITIVA 


de dos 
de rama 


tian extraños 
pide Pe un color 


de 
Yo 


Emploando osforne de mayor d 
— 


DR LA ELECTRICIDAD 
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